85 | Un ci'il normal, devenu presbyte, n’accroît sa convergence que de 
1 dioptrie quand il neroililtiodo Mil maximum. 

l û Quelles sont, soi’ son axe optique, les limites de son champ de vision ? 
2° Quelle doit être la vet’Honco d’ime lentille mince qui, placée à 2 cm 
de son centre nul ique <), lui permettrait de voir sans accommoder 
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